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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nieuwe normen NEN 


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-lnstituut, inclusief de Europese 
normen, in de periode 7 januari 2016 tot en met 4 februari 2016. De normbladen kunnen worden 
besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. 

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). 
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. 


I Document number 

Titie | 

AgroFood & Consument 

NEN-EN 1272:2016 2e Ontw. en 

Artikelen voor zuigelingen en peuters - Aan een tafel bevestigde stoelen - Veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 1307:2014+A1:2016 en 

Textiele vloerbedekking - Classificatie 

NEN-EN 13209-2:2016 en 

Artikelen voor zuigelingen en peuters - Babydragers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
- Deel 2: Draagzak 

CEN/TS 14237:2015 en 

Textiel voor instellingen voor zorg en welzijn 

NEN-EN 15102:2016 Ontw. en 

Decoratieve wandbekleding - Wandbekleding op rollen Commentaar voor: 2016-03-28 

NVN-CEN/TS 15398:2016 en 

Veerkrachtige vloerbedekkingen, tapijten en laminaatvloerbedekkingen - Standaard symbolen 
voor vloerbedekking - Aanvullende elementen 

NEN-EN 15587:2016 Ontw. en 

Granen en graanproducten - Bepaling van Besatz in tarwe (Triticum aestivum L), harde tarwe 
(Triticum durum Desf.), rogge (Secale cereale L.) en gerst (Hordeum vulgare L.) Commentaar 
voor: 2016-03-14 

NEN-EN 16265:2016 en 

Pyrotechnische artikelen - Overige pyrotechnische artikelen - Ontstekingsapparaten 

NEN-EN 16354:2016 Ontw. en 

Laminaatvloerbedekkingen - Ondervloeren - Specificatie, eisen en beproevingsmethoden 
Commentaar voor: 2016-03-14 

CEN/TR 16417:2016 en 

Schoeisel - Richtlijn voor de schoenindustrie voor autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV van 
Verordering EG nr 1907/2006 REACH) 

NEN-EN 16847:2016 en 

Meststoffen - Bepaling van complexvormers in meststoffen - Identificatie van heptagluconzuur 
door chromatografie 

NPR-CEN/TR 16918:2016 en 

Veiligheid van speelgoed - Sabbelgedrag van kinderen, in contact met speelgoed 

NEN-EN-ISO 18219:2016 en 

Leer - Bepaling van gechloreerde koolwaterstoffen in leer - Chromatografische methode voor 
korte keten gechloreerde paraffine (SCCP) 

NEN-EN 233:2016 Ontw. en 

Wandbekleding op rollen - Specificatie voor behangpapier, vinylbehang en wandbekleding van 
kunststof Commentaar voor: 2016-03-28 

NEN-EN-ISO 5223:2015 en 

Controlezeven voor granen 


Bouw & Installatie 

NEN-EN 12566-1:2016 Ontw. en 

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks Commen¬ 
taar voor: 2016-04-24 

NEN-EN 12566-3:2016 Ontw. en 

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 3: Vooraf en/of ter plaatse geassembleerde 
afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater Commentaar voor: 2016-04-24 

NEN-EN 12566-4:2016 Ontw. en 

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 4: Ter plaatse geassembleerde septictanks 
van geprefabriceerde onderdelen Commentaar voor: 2016-04-24 

NEN-EN 12566-6:2016 Ontw. en 

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 6: Geprefabriceerde elementen voor 
zuivering van het effluent van septictanks Commentaar voor: 2016-04-24 

NEN-EN 12566-7:2016 Ontw. en 

Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties = 50 IE - Deel 7: Geprefabriceerde tertiaire zuiveringsele- 
menten Commentaar voor: 2016-04-24 

NEN-EN 12845:2015/01:2016 en 

Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onder¬ 
houd 

NEN-EN 1451-1:2016 Ontw. en 

Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) - Polypropeen (PP) 

- Deel 1: Specificaties voor buizen, fittingen en het systeem Commentaar voor: 2016-03-28 

NEN-EN 15657:2016 Ontw. en 

Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of 
structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions Commen¬ 
taar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 15885:2016 Ontw. en 

Classificatie en karakterisering van technieken voor renovatie, herstel en vervanging van de 
buitenriolering Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 16475-6:2016 Ontw. en 

Chimneys - Accessories - Part 6: Access components - Requirements and test methods 
Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-ISO 19103:2016 en 

Geographic information - Conceptual schema language 

NEN-ISO 19160-1:2016 en 

Addressing - Part 1: Conceptual model 

NEN-ISO 19863:2016 en 

Bouwkunde en civiele techniek - Afdichtingsmiddelen - Bepaling van de scheurweerstand 

NEN 6079:2016 nl 

Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering 
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NTA 8828:2016 nl 

Elektrolassen van PE-buizen en PE-hulpstukken 

Elektriciteits Voorziening 

NEN-EN 50122-1:2011/A2:2016 

en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Elektrische veiligheid, aarding en 
retourstromen - Deel 1: Eisen in verband met bescherming tegen elektrische schok 

NEN-EN 50405:2016 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Stroomafnamesystemen - Pantografen, beproevings- 
methoden voor contactstrips 

NVN-CLC/TS 50459-3:2016 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer-Telecommunicatie, seinwezen en procesleiding - 
Europees verkeersleidingssysteem (ERTMS) - Bestuurder-machine interface (MMI) - Deel 3: 
Ergonomische afspraken voor niet-ETCS informatie 

NEN-EN 50526-3:2016 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Overspanningsafleiders en 
spanningsbegrenzers voor gebruik met gelijkspanning - Deel 3: Richtlijn voor de toepassing 

NEN-EN 50577:2016 en 

Elektrische leidingen - Beproeving op het bestand zijn tegen brand van onbeschermde elektrische 
leidingen (klasse P) 

NEN-EN 50588-1:2015/Ontw. 
A1:2016 en 

Energietransformatoren bestemd voor gebruik met 50 Hz met een hoogste spanning van het 
materieel niet hoger dan 36 kV - Deel 1: Algemene eisen 

NEN-EN 50617-2:2015/C 1:2016 

en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Basisparameters voor treindetectiesystemen - Deel 2: 
Assentellers 

NEN-EN-IEC 60317-39:2016 en 

Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-fibre braided resin or 
varnish-impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 

NEN-EN-IEC 60599:2016 en 

Met minerale olie geïmpregneerd elektrisch materieel dat in bedrijf is genomen - Leidraad voor 
de beoordeling van de analyse van opgeloste en vrije gassen 

NEN-EN-IEC 60974-6:2016 en 

Uitrusting voor booglassen - Deel 6: Apparatuur met beperkt gebruik 

NEN-EN-IEC 62231-1:2016 en 

Steunisolatoren van composietmateriaal voor toepassing in onderstations voor wisselspanning 
hoger dan 1 000 V tot en met 245 kV - Deel 1: Mechanische en elektrische eigenschappen en 
afmetingen 

NEN-EN-IEC 62317-5:2016 en 

Ferrietkernen - Afmetingen - Deel 5: EP-kernen en vergelijkbare onderdelen voor gebruik in 
inductiespoelen en transformatoren 

Elektrische Installaties 


HD 60364-5-53:2016 en 

Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - 
Switchgear and controlgear 

NEN-EN-IEC 61804-4:2016 en 

Functieblokken (FB) voor procescontrole en beschrijvingstaal voor elektronische componenten 
(EDDL) - Deel 4: EDD interpretatie 

NEN-EN-IEC 61987-21:2016 en 

Industriële procesmetingen en -regelingen - Datastructuren en data-elementen in catalogi van 
procesinstrumentatie - Deel 21: Lijst van eigenschappen (LOPs) voor geautomatiseerde kleppen 
voor elektronische dataverkeer - Generieke structuur 

NEN-EN-IEC 61987-22:2016 en 

Industriële procesmetingen en -regelingen - Datastructuren en data-elementen in catalogi van 
procesinstrumentatie - Deel 22: Lijst van eigenschappen (LOPs) van samenstellingen van 
klepbehuizingen voor elektronisch dataverkeer 

NEN-EN-IEC 61987-23:2016 en 

Industriële procesmetingen en -regelingen - Datastructuren en data-elementen in catalogi van 
procesinstrumentatie - Deel 23: Lijst van eigenschappen (LOPs) van van actuatoren voor 
elektronische dataverkeer 

NEN-EN-IEC 61987-24-1:2016 en 

Industriële procesmetingen en -regelingen - Datastructuren en data-elementen in catalogi van 
procesinstrumentatie - Deel 24: Lijst van eigenschappen (LOPs) van klepstandstellers en l/P 
omvormers voor elektronische dataverkeer 

NEN-EN-IEC 62870:2016 en 

Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in 
series circuits - General safety requirements 

Elektrische Producten 


NEN-EN 50242:2015 Ontw. en 

Elektrische vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik - Beproevingsmethoden voor het meten 
van de gebruikseigenschappen Commentaar voor: 2016-02-04 

NEN-EN 50583-1:2016 en 

PV-systemen in gebouwen - Deel 1: PV-modules voor in gebouwen geïntegreerde PV-systemen 

NEN-EN 50583-2:2016 en 

PV-systemen in gebouwen - Deel 2: In gebouwen geïntegreerde systemen 

NEN-EN-IEC 60061-1:1993/ 
A52:2016 en 

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en 
veiligheid - Deel 1: Lampvoeten 

NEN-EN-IEC 60335-2-14:2006/ 

Al 1:2012/C12:2016 en 

NEN-EN-IEC 60335-2-58:2005/ 
A2:2016 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-14: Bijzondere eisen 
voor keukenmachines 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-58: Bijzondere eisen 
voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik 

NEN-EN-IEC 60598-1:2015/ 
C2:2016 en 

Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen 

NEN-EN-IEC 62087-2:2016 en 

Meetmethoden voor het energiegebruik van audio-, video- en soortgelijke apparatuur - Deel 2: 
Signalen en media 

NEN-EN-IEC 62722-1:2016 en 

Prestaties van verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen 

NEN-EN-IEC 62838:2016 en 

LEDsi-lampen voor algemene verlichtingsdoeleinden met een voedingsspanning &lt; 50 V AC 

RMS of 120 V rimpel vrije DC - Veiligheidsvereisten 
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NEN-EN-IEC 62841-3-10:2016 en 

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - 
Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines 


NEN-EN-IEC 62841-3-9:2016 en 

Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines 
Veiligheid - Deel 3-9: Bijzonder eisen voor draagbare verstekzaag 

NEN-IEC 63003:2016 en 

Standard for the common test interface pin map configuration for high-density, single-tier 
electronics test requirements utilizing IEEE Std 1505&trade; 

NEN-IEC 63004:2016 en 

Standard for receiver fixture interface 

NPR-IEC/TR 63017:2016 en 

Flexible printed circuit boards (FPCBs) - Method of compensation of impedance variations 

NPR-IEC/TR 63018:2016 en 

Flexible printed circuit boards (FPCBs) - Method to decrease signal loss by using noise suppres- 
sion materials 


Elektro & ICT 

NEN-EN 301783:2016-01 en 

Commercieel beschikbare amateur radioapparatuur - Geharmoniseerde norm welke invulling 
geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU 


Energie 

NEN-EN 16785-1:2016 en 

Biobased producten - biobased gehalte - Deel 1 - Bepaling van het biobased gehalte met gebruik 
van koolstofdatering en elementenanalyse 

CWA 16975:2015 en 

Eco-efficient Substations for District Heating 


Industrie 

NEN-ISO 11093-5:2016 en 

Papier en karton - Beproeven van kernen - Deel 5: Bepaling van de eigenschappen van concentri¬ 
sche rotatie 

NEN-ISO 11450:1999/A1:2016 en 

Oogst- en opslagmaterieel - Ronde-balenpersen - Terminologie en commerciële specificaties 

NEN-ISO 11999-9:2016 en 

Persoonlijke beschermingsmiddelen voorde brandweer - Beproevingsmethoden en eisen voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor de brandweer die risico lopen blootgesteld te worden 
aan hoge mate van hitte en/of vlammen tijdens het bestrijden van brand in gebouwen - Deel 9: 
Brandweerkappen 

NEN-EN 12259-9:2016 Ontw. en 

Vaste brandblusinstallaties - Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen - Deel 9: 

Deluge alarmkleppen Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 12301:2016 Ontw. en 

Machines voor kunststoffen en rubber - Kalanders - Veiligheidseisen Commentaar voor: 2016- 
02-24 

NEN-ISO 12617:2015(Corr. 
2016-01) en 

Wegvoertuigen - Brandstofvulaansluiting voor vloeibaar aardgas (LNG) - Vulaansluiting voor 3,1 
MPa 

NEN-EN 13107:2016 en 

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer - Bouwwerken 

NEN-ISO 13373-2:2016 en 

Inspectie en diagnose van machines - Inspectie op trillingen - Deel 2: Verwerking, analyse en 
presentatie van trillingensgegevens. 

NEN-EN 13445-10:2016 en 

Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 10: aanvullende eisen voor drukvaten van 
nikkel en nikkellegeringen 

NEN-EN-ISO 13694:2016 en 

Optica en optische instrumenten - Lasers en laserapparatuur - Beproevingsmethoden voor de 
vermogensdichtheidverdeling (energie) in laserbundels 

NEN-EN 13807:2016 2e Ontw. en 

Vervoerbare gasflessen - Cylinderwagentjes - Ontwerp, fabricage, identificering en testen 
Commentaar voor: 2016-03-07 

NEN-EN 13814-1:2016 Ontw. en 

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 1: Ontwerp en vervaardiging Commentaar voor: 2016- 
03-14 

NEN-EN 13814-2:2016 Ontw. en 

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 2: Bediening, onderhoud en gebruik Commentaar voor: 
2016-03-14 

NEN-EN 13814-3:2016 Ontw. en 

Veiligheid van attractietoestellen - Deel 3: Inspectie-eisen tijdens ontwerp, vervaardiging, 
bediening en gebruik Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN-ISO 13849-1:2016 en 

Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen - Deel 1: 
Algemene beginselen voor het ontwerp 

NEN-EN 14058:2016 Ontw. en 

Beschermende kleding - Kledingstukken voor bescherming tegen een koele omgeving Commen¬ 
taar voor: 2016-03-28 

NEN-EN 14423:2013/Ontw. 
A1:2016 en 

Verbindingsassemblages met klemmen voor stoomslangen met een druk tot 18 bar Commentaar 
voor: 2016-03-07 

NEN-EN 14450:2016 Ontw. en 

Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor weerstand tegen inbraak - 
Inbraakwerende kasten Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 15746-1:2016 Ontw. en 

Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, railmachines en bijbehorende uitrusting - Deel 1: 
Technische eisen voor rijden en werkinzet Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 15746-2:2016 Ontw. en 

Railtoepassingen - Bovenbouw - Weg-, spoormachines en bijbehorende uitrusting - Deel 2: 
Algemene veiligheidseisen Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 15746-3:2016 Ontw. en 

Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 3: Technical 
requirements for running Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 15746-4:2016 Ontw. en 

Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 4: Technical 
requirements for running, travelling and working on urban rail Commentaar voor: 2016-02-24 
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NEN-EN 1612:2016 Ontw. en 

Machines voor kunststoffen en rubber - Reactie-gietmachines - Deel 1: Veiligheidseisen voor 
meet- en doseereenheid Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 16404:2016 en 

Railtoepassingen - Eisen voor hersporing en berging van railvoertuigen 

NEN-EN 16602-20-08:2016 Ontw. 

en 

Space product assurance - Storage, handling and transportation of spacecraft hardware 
Commentaar voor: 2016-03-21 

NEN-EN 16602-70:2016 Ontw. en 

Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes Commentaar voor: 
2016-03-21 

NEN-EN 16602-70-12:2016 Ontw. 

en 

Space product assurance - Design rules for printed circuit boards Commentaar voor: 2016-03-21 

NEN-EN 16602-70-71:2016 Ontw. 

en 

Space product assurance - Materials, processs and their data selection Commentaar voor: 
2016-03-21 

NEN-EN 16603-32-08:2016 Ontw. 

en 

Space engineering - Materials Commentaar voor: 2016-03-21 

NEN-EN 16743:2016 en 

Machines voor voedselbereiding - Automatische industriële snijmachines - Veiligheids-en 
hygiene-eisen 

NEN-EN 16754:2016 en 

Artisan Gelato en ijsmachine - Prestatiekenmerken en energieverbruik 

NPR-CEN/TR 16793:2016 en 

Richtlijn voor de selectie, applicatie en gebruik van vlamdovers 

NEN-EN 16952:2016 Ontw. en 

Agricultural machinery - Rough-terrain Work Platforms for Orchard's operations (WPO) - Safety 
Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 16955:2016 Ontw. en 

Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height 
adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability Commentaar 
voor: 2016-03-14 

NEN-EN 1729-2:2012+A1:2015 

en 

Meubelen - Stoelen en tafels voor onderwijsinstellingen - Deel 2: Veiligheidseisen en beproe- 
vingsmethoden 

NEN-EN 1765:2016 Ontw. en 

Rubber slangassemblages voor het zuigen en persen van olie - Specificatie voor de samenstellen 
Commentaar voor: 2016-04-24 

NEN-ISO 18788:2016 en 

Managementsysteemen voor private beveiligingsoperaties - Eisen en richtlijnen 

NEN-ISO 19013-2:2016 en 

Rubberslangen en flexibele buizen voor brandstofcircuits van verbrandingsmotoren - Specificatie 
- Deel 2: Benzine 

NEN-EN-ISO 19353:2016 en 

Machineveiligheid - Brandpreventie en -beveiliging 

NEN-EN-ISO 28927-8:2010/ 
A1:2016 en 

Draagbare handgereedschappen - Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemis- 
sie - Deel 8: Zagen, polijst- en vijlmachines met een translerende beweging en kleine zagen met 
een trillende of roterende beweging - Amendement 1: Polijstmachines, aangepaste aanzetkrach- 
ten 

NEN-EN 342:2016 Ontw. en 

Beschermende kleding - Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou Commentaar 
voor: 2016-03-28 

NEN-EN 3660-001:2016 en 

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical 
connectors - Part 001: Technical specification 

NEN-EN 3660-002:2016 en 

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical 
connectors - Part 002: Index of product standards 

NEN-EN 3660-062:2016 en 

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical 
connectors - Part 062: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, 
self-locking for EN 3645 - Product Standard 

NEN-EN 3660-064:2016 en 

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical 
connectors - Part 064: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, 
self-locking for EN 2997 - Product Standard 

NEN-EN 3660-065:2016 en 

Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical 
connectors - Part 065: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self 
locking - Product Standard 

NEN-EN 4531-002:2016 en 

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start 
threaded ring - Flush contacts - Part 002: Specification of performance and contact arrangements 

NEN-EN 4531-101:2016 en 

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start 
threaded ring - Flush contacts - Part 101: Optical contact for EN 4641 multimode cable -55 °C to 

125 °C - Product Standard 

NEN-EN 4531-201:2016 en 

Aerospace series - Connectors, optical, circular, single and multipin, coupled by triple start 
threades ring - Flush contacts - Part 201: Optical contact for EN 4641 singlemode cable -55 °C to 
125 °C - Product Standard 

NEN 5509:2016 nl 

Gebruikershandleidingen 

NEN-EN 671-3:2009/C11:2015 nl 

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels 
met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang 

NEN-EN 81-21:2016 Ontw. en 

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Liften voor het vervoer van 
personen en goederen - Deel 21: Nieuwe personenliften en personen-goederenliften in 
bestaande gebouwen Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 9131:2016 en 

Aerospace series - Quality Management Systems - Nonconformance Data Definition and 
Documentation 

NEN-ISO 9667:2016 en 

Aircraft ground support equipment - Tow bars 


Kennis- & Informatiediensten 
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NEN-ISO/IEC 11179-1:2016 en 

Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 1: Framework 

NEN-EN 13724:2013/Cl:2016 en 

Postdiensten - Inwerpgleuven in brievenbussen bestemd voor de aflevering van poststukken - 
Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-ISO/IEC 15149-3:2016 en 

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 
Magnetic field area network (MFAN) - Part 3: Relay Protocol for Extended Range 

NEN-ISO/IEC 15149-4:2016 en 

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 
Magnetic field area network (MFAN) - Part 4: Security Protocol for Authentication 

CWA 16971:2016 en 

Global eBusiness Interoperability Test Bed (GITB) Phase 3: Implementation Specifications and 
Proof-of-Concept 

NEN-ISO 17438-1:2016 en 

Intelligent transport systems - Indoor navigation for personal and vehicle ITS station - Part 1: 
General information and use case definition 

NEN-ISO/IEC 17825:2016 en 

Information technology - Security techniques - Testing methods for the mitigation of non- 
invasive attack classes against cryptographic modules 

NEN-ISO/IEC 18477-6:2016 en 

Information technology - Scalable compression and coding of continuous-tone still images - Part 

6: IDR Integer Coding 

NEN-ISO/IEC 19757-3:2016 en 

Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 3: Rule-based 
validation - Schematron 

NEN-ISO/IEC/IEEE 29119-4:2016 

en 

Software and systems engineering - Software testing - Part 4: Test techniques 

NEN-ISO/IEC 29192-4:2013/ 
A1:2016 en 

Information technology - Security techniques - Lightweight cryptography Part 4: Mechanisms 
using asymmetrie techniques 

NEN-ISO/IEC 29794-1:2016 en 

Information technology - Biometric sample quality - Part 1: Framework 

NEN-ISO/IEC 30107-1:2016 en 

Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 1: Framework 

NEN-EN 50090-5-3:2016 en 

Gebouwbeheersystemen (HBES) - Deel 5-3: Media en media-afhankelijke lagen - Radiofrequentie 
voor HBES klasse 1 

NEN-EN 50411-3-8:2016 en 

Fibre organizers en behuizingen voor gebruik in fibre optie communicatiesystemen - Productspe¬ 
cificaties - Deel 3-8: Vezel-managementsysteem, aansluitdoos type 1, voor eindapparatuur 
categorie C 

NEN-EN-IEC 60966-2-7:2016 en 

Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-7: Detail specification for cable assemblies 
for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-47 connectors 

NEN-EN-IEC 61300-3-21:2016 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement 
procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time 


Materialen & Bouwproducten 

NEN-ISO 11235:2016 en 

Ingrediënten voor rubbermengsels - Sulfenamide versnellers - Beproevingsmethoden 

NEN-EN 12274-1:2016 Ontw. en 

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethoden - Deel 2: Monsterneming Commentaar voor: 
2016-03-14 

NEN-EN 12274-2:2016 Ontw. en 

Emulsie-asfaltbeton - Beproevingsmethode - Deel 2: Bepaling van het bitumengehalte van het 
mengsel inclusief de bereiding van monsters Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 1330-9:2016 Ontw. en 

Niet-destructief onderzoek - Termen en definities - Deel 9: Termen gebruikt bij onderzoek met 
akoestische emissie Commentaar voor: 2016-02-17 

NEN-EN 15759-2:2016 Ontw. en 

Conservation of cultural heritage - Indoor climate - Part 2: Ventilation to protect heritage 
buildings and collections Commentaar voor: 2016-02-24 

NEN-EN 16773:2016 en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Richtlijn voor de vervaardiging van basis folie voor halfstijf 
levensmiddelencontainers 

NVN-CEN/TS 16892:2015 en 

Kunststoffen - Lassen van thermoplastische kunststoffen - Specificatie van lasprocedures 

NEN-EN 16907-1:2016 Ontw. en 

Grondwerken - Deel 1: Beginselen en algemene regels Commentaar voor: 2016-03-14 

NEN-EN 16954:2016 Ontw. en 

Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for flooring and stairs (internal and external) 
Commentaar voor: 2016-02-17 

NEN-ISO 17577:2016 en 

Steel - Ultrasonic testing of steel flat products of thickness equal to or greater than 6 mm 

NEN-ISO 29584:2016 en 

Glas in gebouwen - Kerfslagproef en classificatie van veiligheidsglas gebruikt voor gebouwen 

NEN-EN 413-2:2016 Ontw. en 

Metselcement - Deel 2: Beproevingsmethoden Commentaar voor: 2016-04-17 

NEN-ISO 4665:2016 en 

Rubber, gevulkaniseerde of thermoplastische - Weerstand tegen verwering 

NEN-EN 485-1:2016 Ontw. en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band - Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden 
Commentaar voor: 2016-04-10 

NEN-EN 485-2:2016 Ontw. en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat en band - Deel 2: Mechanische eigenschappen 
Commentaar voor: 2016-04-10 

NEN-EN-ISO 6271:2016 en 

Heldere vloeistoffen - Schatting van de kleur met de platina-cobaltschaal 

NVN-CEN ISO/TS 80004-1:2016 

en 

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Deel 1: Basisbegrippen 


Milieu & Maatschappij 

NEN 5740:2009/A1:2015 nl 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - 
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

NEN-ISO 7503-1:2016 en 

Radioactivitietsmetingen- Meetmethode en evaluatie van oppervlaktecontaminatie - Deel 1: 
Algemene principes 
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NEN-ISO 7503-2:2016 en 

Radioactiviteitsmetingen - Meetmethode en evaluatie van oppervlaktebesmetting - Deel 2: 
Beproevingsmethode met veegmonsters 

NEN-ISO 7503-3:2016 en 

Radioactiviteitsmetingen - Meetmethode en evaluatie van oppervlaktecontaminatie - Deel 3: 
Kalibratie van apparatuur 

NEN-ISO 8769:2016 en 

Referentiebronnen - Kalibratie van monitoren voor oppervlaktebesmetting - Alfa-, bèta- en 
foto n-stra Iers. 

Zorg & Welzijn 

NVN-ISO/TS 13582:2015 en 

NVN-ISO/TS 16843-2:2016 en 

NEN-ISO 18362:2016 en 

Health informaties - Sharing of OID registry information 

Health informaties - Categorial structures for representation of acupuncture - Part 2: Needling 
Verwerking van op celgebaseerde producten in de gezondheidszorg- Controle van microbiologi¬ 
sche risico's gedurende het proces 

CEN ISO/TS 18530:2015 en 

Medische informatica - Automatische identificatie en data opslag markering en labelling - 
Zorgvrager en individuele provider identificatie 

NEN-EN-IEC 60601-2-8:2015/ 
A1:2016 en 

Medische elektrische toestellen - Deel 2-8: Bijzondere eisen voor de veiligheid van therapeutische 
röntgengeneratoren in het gebied 10 kV tot 1 MV 

NEN-EN-IEC 62366-1:2015/ 
C11:2016 en 

Medische apparatuur - Deel 1: Aanbrengen van bruikbaarheid-engineering aan medische 
apparatuur 

NEN 7507:2016 Ontw. nl 

Medische informatica - Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen Commentaar 
voor: 2016-05-01 
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